Mgr inz. HENRYK 


BAUER 


NAJUKOCHANSZY MAZ, BRAT, SZWAGIER, WUJEK 


przeżywszy lat 63, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 10 maja 1987 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, RODZEŃSTWO I RODZINA 


